Adolt Jozet Sławiński 


Inżynier, Obywatel miasta Krakowa 


urodzony w roku 1824, zmarł we czwartek dnia 29 stycznia 1880 roku. 


Pozostała żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok w sobotę dnia 31 b. m. o godzinie 9 
rano z domu pod L. 92 przy ulicy Zwierzynieckiej do kościoła klasztoru PP. Norbertanek, a następnie po odbytem Nabo- 
żeństwie na cmentarz parafii św. Salwatora. 


